MARIA 


DZIEDZIC 


Emerytowana nauczycielka, zaangazowana w tajnym nauczaniu, czicnek ZBoWiD, odznaczona 

Srebrną Odznaką Za Pracę Społeczną dla m. Krakowa, Odznaką Budowniczego N. Huty, była 

radna w Nowej Hucie, odznaczona Medalem X-lecia Polski Ludowej, Złotym Krzyżem Zasługi, 
Medalem Komisji Edukacji Narodowej 


zmarła w Nowej Hucie, dnia 31 lipca 1982 r., w wieku 79 lat. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odprawione zostanie w środę dnia 4 sierpnia br. 
o godzinie 9.30 w kaplicy na cmentarzu w Grębałowie, po czym nastąpi wyprowadzenie zwłok 
na miejsce wiecznego spoczynku, o czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu: 


RODZINA 


